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Titre : Dernier Chapitre
Poste le 27/07/2011 a 14:31:05 par ]Creeper[

-Son décès est donc bien avéré ?! Commença un homme en blouse blanche qui, vraissemblablement était un médecin. Avait-il de la famille ?
-A part un canari, personne Mr, répondit son assistant
-Oh ! Il doit être mort lui aussi. Bon emmenez-le, il avait quand même réservé un cercueil. 
L?enterrement du pauvre homme solitaire se déroula sans encombre. Il fut mis en terre, un prêtre lui dit amène, son canari reposait avec lui. Ci-jît un homme qui est né seul, qui a vécu seul et qui est mort seul. ET QUI VA REVIVRE SEUL. 1994-2029
Le soir même, le pauvre homme défunt, qui dormait alors d?un sommeil éternel, ouvrit soudainement les yeux et se mit à ventiler à pleine bouche. Il commença à se débattre et tapait contre le couvercle de son cercueil. Il le griffait se débattait mais l?oxygène commençait à manquer. Il utilisa ses dernières forces pour crier très fort à l?aide ! Mais personne ne l?entendit. Finalement, le pauvre homme était bien mort.
50 ans plus tard, en 2079, le cimetière devait être déplacé. Par mégarde deux ouvriers firent tomber le cercueil d?un homme qui mourut il y a de cela un demi siècle. Quelque chose leur parut bizarre, le dessus du couvercle était abîmé, comme gratté par des ongles. En s?y penchant de plus près, on pouvait remarquer que le reste du mort, qui n?avait pas été complètement mangé par les verres, contenait sous les ongles du bois. Les ouvriers comprirent bien vite que le pauvre homme avait été enterré vivant . Ce qu?il avait gratté sur le couvercle de son cercueil c?était : MA PIERRE TOMBALE DIT FAUX ! JE SUIS MORT EN 2030 ! En effet, le pauvre homme s?était réveillé le 31 décembre 2029 à 23h : 57min avant de succomber 4 min plus tard le 1 janvier à 00h01. La pierre tombale était donc dans l?erreur. 
Tout ça pour dire : c?est vraiment cocasse ? 
BONNE ANNEE 2080 ! ? 
